

Forum général.général blocages firefox - KeePassXC


Posté par cévhé le 09 octobre 2026 à 08:16.
Licence CC By‑SA.

Étiquettes :
aucune












Depuis quelques mois j'utilise KeePassXC couplé à firefox par l'extension KeePassXC-Browser


Jusqu'il y a peu de temps je traînais la version 12 de debian que j'ai mis à jour en 13, de façon automatique sans trop me préoccuper des versions. 


Depuis, très régulièrement, lorsque je fais remplir un id + mdp à FF par KeePassXC celui-ci se lance, me demande le mot de passe principal et se bloque… Quand ça passe c'est manifestement plus long que précédemment (4 - 5 secondes alors que ce n'était pas sensible avant) 


Souvent la fermeture - ouverture de FF permet de reprendre un fonctionnement normal, jusqu'au plantage suivant. Pas très pratique quand même !


Comme je n'ai pas fait gaffe aux montées de version, difficile d'en dire plus sur la configuration précédente. 


Actuellement j'en suis à : 

firefox 157.0.1 (64 bits) "Mozilla Firefox Debian Package Mozilla-deb - 1.0"

KeePassXC - Version 2.7.10 - Révision : b342be4

KeePassXC-Browser : 1.10.3

/etc/debian_version  13.7


Je me doute que tout cela ne suffira pas à avoir une solution immédiate mais si quelqu'un à une idée de direction de recherche, je suis preneur


Merci
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